MICHAL SKWARCZÓWNKI 


WV OAs Cle we ON 
przeżywszy lat 43, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 6 Marca 1895 roku. 


Pozostała żona wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy. 
który odbędzie się w Piątek dnia 8 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przy ulicy Mikołajskiej L. 22 wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Sobotę dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Barbary. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


